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P2P 


Central  Office  (Co)  Solution 


Central  Office  DSL  Phantom™ 


Maniocs  ring  Lw  Enforcement 

Station  Authority 


Remote  Site  Solution 


Remote  DSL  Phantom™ 

ADSL  Link 


Central 

Office 


DSL 

Phantom™ 


Secure  Location 


• G. 992.1  (ADSL) 

• G.992.3  (ADSL2) 

• G.992.5  (ADSL2Plus) 

• ANSI  (T  1.4 13) 

• ETSI 

• : 2"  (50mm) 

• : 10.8"  (275mm) 

• : 14.7"  (375mm) 

• : 4.41bs  (2Kg) 

• CE 

• 

• : 11 0-240 VAC 

• : 50/60  Hz 

• : 10W 

• : 0°-40°C  (32°-104°  F) 

• : 10%  90% 

DSL 


USB  2.0 
Connection 
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